CURSO FÍSICA 

TEMAS: ESTÁTICA DE FLUIDOS 
CICLO: SEMESTRAL UNI- AV 
PROFESOR: MARCO MANRIQUE 


PITAGORAS 

ACADEMIA 


PROBLEMA 1 

En un Ilibo en "U" de ramas verticalss 
y de igual sección se vierten tres4fquldos 
(1) i (2) y (3) obteniéndose el equrlibrio en 
ia forma mostrada. Hallar la altura *h". 

Dl 2! 3 000 E>3 = 4 000 kg^m® 

Da s 5 000 kg/m® 



PROBLEMA 2 

Lafigurâ mue«tra a un bloque de volu* 
men 2 000 cnt^ «umergido en ^ua tot^ 
mente unido a una cuerda vertical que se 
encuentra atado en ee fondo Qel recipien¬ 
te. Sf la maea dei bloque es igual a 700 
gramos, determinar la tensión en la cuef" 
daAB, 

g - 10 Fií/s^ 



PROBLEMA 3 

Ua figura mueMra dos esferas (1) y (2) 
le vqlúmenes iguales y densidades 900 
tg/m® y 1 700 Itg/m^ respectivamente; 
^lotando en el interior de un líquido, uni^ 
Sos mediante una cuerda de peso despre* 
:i3b1e. Determinar la densidad dei líquido 
fue estabteceel equilíbrio de los cuerpos. 



PROBLEMA 4 


La figura (1) muestra un tubo de vidrío 
de un melro de largo (Im)abierto por uno 

de sus extremos. Se infroduce en forma 
invertida en un recipiente que contiene 
mercúrio. Calcular a :|ue profundidad se 
encuentra el extremo cerrado dei tubo, 
figura (2), sabiendo que el volumen dei 
are se rediice a la mitad. 
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PROBLEMA 5 

Uti tubo on "U" cilfndrfcos de 4 ctri^ y 
20 cm^ de secoión transversal, como 
muestra la Rgura, contiene mercúrio a un 
mísnvD nível. Por el tubo de mayor sec- 
ción se vlerle íentaniente 816 gramos de 
HaO. 

Determinar fa altura que sube el nivel 
dei mercúrio en el otro tulso: 

Drtg = l3,6g/cm^ 



PROBLEMA 6 

Un bloque de masa "m* y densidad 500 
kg/m^ es abandonado sobre el plano incli¬ 
nado. Despreciando toda forma de roza- 
miento. Determinar la aoeleración dei 
bloque: 6 = 3D'^ 



PROBLEMA 7 

Un tubo en “U" de seccíón transversal 
constante que contiene un liquido* es 
acelerado hacia te derecba con unaacele- 
raddn constante ''a^ como indica la figu¬ 
ra. òCuál es la diferencia de alturas ”h'’ 
entre tes colunrnas de tíquido de las ra¬ 
mas vcrticaies? 







PROBLEMA 8 


PROBLEMA 10 


La figura muestra urt globo esférico 
inflado con Hetio de denaldad 0,1 kg/m^ y 


xrolumen 1 y está unido por unaouerda 

de peso despreciable a un bloque de der> 
sided 1 100 y volumen 0,005 

sumergídc totafmenteenague. Sabiendo 
que el Uoque ae encuentra en equilíbrio, 
determinar el peso d^ materlaJ que está 
fabricado el globo. 

Densidad dei aire a 1,2 kgfm^ 

g s t o m/s^ 



PROBLEMA 9 


La figura muestra dos bloques (1) y (2) 
de votümenes iguales y de pesos 10 N y 
40 N respectivamente. Despreciando to¬ 
da forma de rozamientú, determinar el vo¬ 
lumen de cada bloque, sabiendo que el 
sistema ^ encuentra en equilíbrio. 

g = 10 mfs® 


=: 1 DOO kg/tr^ 



Un oso polar de peso 2 500 N se en¬ 
cuentra parado sobre un bloque de hieio 
(densidad 000 kg/m^ flotando en el agua. 
Determinar el mínimo volumen dei bloque 
de luefo, lai que, el oso no se hunda. 
g=: lOnVs^ 







11. En el diagrama mostrado el bloque de masa “m” y altura 3h se encuentra flotando. Al ejercer una 
fuerza vertical desciende lentamente h/2, quedando la parte superior dei bloque al nivel de la 
superficie libre dei líquido. Determine el valor de la fuerza que mantiene al bloque sumergido. 



A) mg B) mg/2 C) 3mg D) mg/3 E) 4mg 


12. El bloque de 4 kg que está sumergido en el agua está unido a un resorte ideal, el cual está 
deformado 10 cm, y a su vez está unido mediante una cuerda ideal a un globo cuya masa, 
incluyendo el gas, es de 0,9 kg. ^Qué volumen presenta el globo? 

(Pbioque—2 000 kg/m^, pagua— 1000 kg/m^j paire — 1 j3 kg/m^, K = 100 N/m) 



A) 1 B) 3 m^ C) 5 m^ D) 6 m^ E) 8 m^ 

13. Determinar la densidad dei cuerpo que se encuentra en equilibrio con el 20% de su volumen 
sumergido en el líquido (1). pi = 2 000 kg/m^ P 2 = 5 000 kg/m^ 



Agua 




























A) 2 200 kg/m^ 


B) 3 300 kg/tn^ 

C) 4 000 kg/m3 

D) 4 400 kg/m^ 

E) 3 500 kg/tn^ 

14. A partir dei gráfico, determine el valor de la fuerza que el recipiente ejerce a un extremo de la barra 
homogénea de 4 kg, que se encuentra sumergida solamente la mitad en líquido. (pbarra= 2piíquido) 



15 . 


A) 10,25 N B) 12,25 N C) 11,25 N D) 13,25 N E) 14,25 N 
La esfera mostrada (p = 2 g/cm^) es soltada desde A tardando 3 s en Negar al punto C. ^Cuánto 
(g=9,8 m/s^;) AC = 17,15 m) 


tardó en recorrer el tramo BC? 



A)0,ls B)0,2sC)0,5s 


D) 1 s E) 2 S 














